ISTRUZIONI PER L’ALLINEAMENTO E LA TARATURA 
PER GLI APPARECCHI MARELLI Modd. RD 171 - RD 170 - RD 178 - RD 183 


ALLINEAMENTO PARTE M.A. 
Madia frequenza. 


Entr.ra in grlglla della valvola 6AJ8 (punto C) con aagnala a 455 kHz, modulate al 30% 
a ragolara I nuclei dalle boblna L202, L203. L303. L304 per la maeslma uaclta. 


Gamma onda madia. 


standard!^ '* Pf *** “‘ ere ° d *‘ r,eevltore 0 '’ uaclta dal Operators. una antenna flttizla 

a> ooHa°rlT.^T h i° ‘?° , ,' Z,ona °' M - ! appllca ” u " modulate a 515 kHz. 

1 l "? ,ce 11 a fondo , acala (varlablle tutto chluao) e regolare II nucleo dell’oscillatore 
L03 per udire II sagnale. 

b) Appllcare un aagnala a 1840 kHz, portare I'lndlca a fondo acala (varlablle tutto aperto) 
a regolare II compenantore C59 (oscillators) per udire II segnale. 

c) Appllcare un aegnale a 800 kHz, portare I'lndlca sul punto dl taratura (500 m) sulla 
acala a regolare II nucleo della boblna L50 (preselettore) per la masslma uaclta. 

d) Appllcare un aegnale a 1500 kHz, portare I'lndlca aul punto dl taratura (200 m) sulla 
acala a regolare II compensators C53 (preselettore) per la masslma usclta. 

a) Ripetara la operazlonl c) e d) per un perfetto alllneamento 

Gamma onde corte. 

standard' a Pr *“ d ’ a * r * 0 del r,c#v,tore * ,,uac '** generators una antenna flttizla 
Banda 50 m (O.C. 1 ): 

a) Dlaporre I'.pparecchlo In poslzlon. O.C. 1; appllcare un segnale modulato a 5880 kHz; 
portare I Indlce a fondo seals (varlablle tutto chluao) e regolare II nucleo dell'oscilla¬ 
tors L57 per udire II aegnale. 

b) Appllcare un segnale a 8100 kHz. portare I'lndlca aul punto dl taratura sulla acala e 
regolare II nucleo della boblna L54 (preselettore) per la masslma usclta. 

Banda 25 m (O.C. 2): 

a) Dlsporre I'apparecchlo In poslzlone O.C. 2; appllcare un segnale a 11400 kHz; portare 
I Indies a fondo seals (varlablle tutto chluso) e regolare II nucleo dell'oscillatore L81 
per udire II segnale. 

b) Appllcare un segnale a 11800 kHz, portare ('Indies sul punto dl taratura sulla seals e 
regolare II nucleo della boblna L58 (preselettore) per la masslma usclta. 



